Olivetti calcolo Prima 20 



olivelli Prima 20 


Addizionatrice a mano scrivente 
Un totaiizzatore 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti; 

9 tasti per le cifre dall’l al 9, 
più zero, doppio e triplo zero. 
Inclinazione: 15°. 

Indicatore di impostazione 

con segnalatore di saldo negativo. 

Comandi operativi 

Sottrazione. 

Totale generale. 

Totale parziale. 

Annullatore generale dell’Impostazione. 
Annullatore parziale dell’impostazione. 
Scarico dei totali abbassando 
una sola volta la manovella. 


Comandi di predisposizione 
« Non calcola ». 

« Permanente » in sottrazione. 
Ripetitore automatico. 

Dispositivo di caicolo 

Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 10 cifre di impostazione 
e 11 in fase di calcolo. 

Gruppo di stampa 

Stampa in parallelo su 13 colonne: 

11 per le cifre, 2 per i simboli. 
Scrittura in rosso dei totali, 
in nero dei termini. 















Olivetti calcolo Summa 19 



olivelli Summa 19 


Addizionatrice eiettrica scrivente 
Un totalizzatore 


Tastiera 

Numerica ridotta con 10 tasti: 
9 tasti per le cifre dall’l al 9, 
più il tasto dello zero. 
Inclinazione: 15°. 

Indicatore di impostazione. 

Comandi operativi 
Addizione, sottrazione, 
totale generale e parziale. 
Correttore generale manuale 
sull’indicatore di impostazione. 

Comandi di predisposizione 
Ripetitore automatico. 

« Non calcola». 


Dispositivo di calcolo 

Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 10 cifre in impostazione 
e 11 in fase di calcolo. 

Velocità 

200 cicli al minuto. 

Gruppo di stampa 

Stampa in parallelo su 12 colonne: 

11 per le cifre, 1 per i simboli. 
Scrittura in nero dei termini 
e dei totali. 

Dimensioni del rotolo: 

diametro 70 mm; larghezza 60 mm. 











Olivetti calcolo Quanta 20 



olivelli Quanta 20 


Addizionatrice eiettrica scrivente 
Un totalizzatore 


Tastiera 

Numerica ridotta con 11 tasti; 

9 tasti per le cifre dall’l al 9, 
più zero e doppio zero. 

Inclinazione: 15". 

Indicatore di impostazione 

con segnalatore di saldo negativo. 

Comandi operativi 

Addizione, sottrazione, 

totale generale e parziale. 

Annullatore generale dell'impostazione. 
Annullatore parziale dell’impostazione. 
Comandi di predisposizione 
Ripetitore automatico. 

« Non calcola ». 


Dispositivo di calcolo 
Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 10 cifre in impostazione 
e 11 in fase di calcolo. 

Velocità 

160 cicli al minuto. 

Gruppo di stampa 

Stampa in parallelo su 13 colonne: 

11 per le cifre, 2 per i simboli. 

Scrittura in rosso dei totali, 

in nero dei termini. 

Dimensioni del rotolo: 
diametro 70 mm; larghezza 60 mm 














Olivetti calcolo Elettrosumma 20 



olivelli Elettrosumma 20 


Addizionatrice elettrica scrivente 
Un totalizzatore 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti: 

9 tasti per le cifre dall’l al 9, 
più zero, doppio e triplo zero. 
Inclinazione: 15". 

Indicatore di impostazione 
con segnalatore di saldo negativo. 
Comandi operativi 
Addizione, sottrazione, 
totale generale e parziale. 

Annui latore generale dell’Impostazione. 
Annullatore parziale dell’impostazione. 
Comandi di predisposizione 
Ripetitore automatico. 

« Non calcola ». 


Dispositivo di calcolo 

Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 10 cifre in impostazione 
e 11 in fase di calcolo. 

Velocità 

210 cicli al minuto. 

Gruppo di stampa 

Stampa in parallelo su 13 colonne: 
11 per le cifre, 2 per i simboli. 
Scrittura in rosso dei totali, 
in nero dei termini. 

Dimensioni del rotolo: 

diametro 70 mm; larghezza 60 mm 












olivelli Multisumma 20 


Moltiplicatrice elettrica scrivente 
Un totalizzatore 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti: 

9 tasti per le cifre dall'1 al 9, 
più zero, doppio e triplo zero. 
Inclinazione: 15°. 

Indicatore di impostazione 

con segnalatore di saldo negativo. 

Comandi operativi 
Addizione, sottrazione, 
totale generale e parziale. 

Annullatore generale dell’impostazione. 
Immissione del moltiplicatore. 
Avviamento moltiplicazione positiva. 
Avviamento moltiplicazione negativa. 


Comandi di predisposizione 
Scarico automatico dei prodotti. 
Ripetitore automatico. 

« Non calcola ». 

Dispositivi di calcolo 

Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 10 cifre in impostazione 
e 11 in fase di calcolo. 

Un organo di reimpostazione 
dei totali: capacità 10 cifre. 

Sistema di calcolo in moltiplicazione: 
addizioni ripetute. 






















Olivetti calcolo Multisumma 24 


oliuelli 

Moltiplicatrice elettrica 
Un totalizzatore 
Una memoria 



Multisumma 24 


scrivente 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti: 

9 tasti per le cifre dall’1 al 9, 
più zero, doppio e triplo zero. 
Inclinazione: 30°. 

Comandi operativi 
Addizione, sottrazione, 
totale generale e parziale. 

Annullatore generale dell’Impostazione. 
Annullatore parziale dell’impostazione. 
Immissione del moltiplicatore. 
Avviamento moltiplicazione positiva. 
Avviamento moltiplicazione negativa. 
Reimpostazione automatica 
dei prodotti. 


Comandi di predisposizione 
Immissione in memoria. 

Richiamo dalla memoria. 

Scarico automatico dei prodotti 
in moltiplicazione. 

Totale parziale automatico. 

« Non calcola ». 

Levetta del ripetitore. 

Datario. 

Dispositivo di calcolo e memoria 

Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 12 cifre in impostazione 
e 13 in fase di calcolo. 











Olivetti calcolo Divisumma 24 



olivelli Divisumma 24 


Calcolatrice elettrica scrivente 
Un totalizzatore 
Una memoria 


Tastiera 

Numerica ridotta con 12 tasti; 

9 tasti per le cifre dall’l al 9, 
più zero, doppio e triplo zero. 
Inclinazione: 30°. 

Comandi operativi 
Addizione, sottrazione, 
totale generale e parziale. 

Annullatore generale dell’impostazione. 
Annullatore parziale dell'impostazione. 
Immissione del moltiplicatore. 
Avviamento moltiplicazione positiva. 
Avviamento moltiplicazione negativa. 
Reimpostazione automatica 
dei prodotti. 

Avviamento divisione. 


Comandi di predisposizione 
Immissione in memoria. 

Richiamo dalla memoria. 

Scarico automatico dei prodotti 
in moltiplicazione. 

Totale parziale automatico. 

« Non calcola » e arresto 
della divisione. 

Levetta del ripetitore. 

Datario. 

Dispositivo di calcolo e memoria 

Un totalizzatore con saldo negativo; 
capacità: 12 cifre in impostazione 
e 13 in fase di calcolo. 














